ANALYSES OP LAXE WATERS
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1. Lake Superior at Sanlt Ste. Mane. Mean of 11 analsyes taken between Brat. 22, 1906 and Aug 22,1907, 2 Lake Michigan at EH Ignace. Mean of 11 samples
taken between Sept 20,1906, and Aug. 20, 1907: 3. Lake Huron at Fort Huron Mean of 9 samples taken between Sept 21, 1906 and June 21, 1907; 4. Lake
Erie at Buffalo, N, T. Mean of 11 samples taken between Sept 19,1906 and Aug 28,19Q7, 5. Lake Champlain, N I. Average of 5 samples taken in the
broad lake, 6. Moosehead Lake, Me.; 7 Lake Minnetonka, Mmn.; 8 Yellowstone Lake, Mont , 9 Great Salt Lake, Utah, 10 Lake Tahoe, Cal.; 11
Pyramid Lake, Nov. Average of 4 analyses; 12 Walker Lake, Nov.; 13 Mono Lake, Cal.; 14. Owens Lake, Cal.; 15 Devil's Lake, N. Dak , 16 Good-
enough Lake, 28 miles north of Clinton, B C ; 17. Tulare Lake. Has outlet only during floods. All taken from Clarke, U S. GeoL Survey, Bull. 491, 1911.